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環境 放射 能 水準 調査 結果 ( 令 和 2 年 12 月 ~ 令 和 3 年 1 月 速報 値 ) に つ 
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本 県 は 、 文部 科学 
産物 や 土 料 等 の 調査 を 定 , 





・ 月 間 降 下 物 (盛岡 市 、12/1~1/4 採取 ) 
・ 月 間 降 下 物 (盛岡 市 、1/4~2/1 採取 ) 
四半 期 調査 (10~12 月 期 ) 
・ 大気 浮 遊 じん (盛岡 市 、 
・ 大 気 浮遊 じん (一 関 市 、 


10~12 月 ) 
10~12 月 ) 



















































































の 委託 を 受け て 昭 
点 で 定期 的 に 実施 し て いま す 。 
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: 不 検出 
: 0.0522 ベク レル ン 平 方 メー トル 






























































水準 調査 」 の 測定 結果 に つい て 、 放 射 性 セン ウム は 下記 の 
と お り で 、 健 康 に 影響 の ある レベ ル で は あり ませ ん で し た 。 
性 ヨウ 素 も 不 検出 で し た 。 


年 か ら 降下 物 や 大 気 浮遊 じん の ほか 、 








農林 水 



















































































































































































































































































































































































の 調査 で は 、 平 常時 に お ける 極微 量 の 放射 性 物質 の 推移 を 把握 する 目的 で 実施 し て い 
る た め 、 原 発 事故 後 の 緊急 調査 上 り も 高 感度 な 測定 方 法 が 指定 され て いま す (緊急 調査 に 
比較 し 、 試 料 量 が 約 50~100 倍 、 測 定時 間 が 約 10 倍 で 、 定 量 下限 値 は 100 分 の 1 程度 ) 。 
2 測定 結果 
(1) 月 間 降 下 物 *} (盛岡 市 : 環境 保健 研究 セン ター 屋上 ) 
12 月 期 放射 性 セン ウム 不 検出 (放射 性 ヨウ 素 不 検出 ) 
1 月 期 放射 性 セシウム 0.0522 ベク レル ン 平 方 メー トル (放射 性 ヨウ 素 不 検出 ) 
【 健 康 へ の 影響 】 
原発 事故 後 の 平 成 23 年 3 月 か ら 令 和 3 年 1 月 まで の 119 月 間 に お いて も 、 降 下 物 に よる 
50 年 間 実 効 線量 ま ? は 0.213 ミリ シー ベル ト で 、 国 が 追加 被ばく 量 の 長期 的 な 目標 と する 「 年 
間 1 ミ リ シ ー ベ ルト 以下 」 に 比べ て 低い 。 
(2) 大 気 浮遊 じん *? (10 て 12 月 期 ) 
ア 盛岡 市 (県 環境 保健 研究 セン ター 屋上 ) 
10~12 月 期 放射 性 セン ウム 不 検出 (放射 性 ヨウ 素 不 検出 ) 
イ 一 関 市 (一 関 地区 合同 庁舎 屋上 ) 
10~12 月 期 放射 性 セン ウム 不 検出 (放射 性 ヨウ 素 不 検出 ) 
(参考) 
※ 1 : 月間 降下 物 
1 か 月 間 に 採 取 し た 雨 や ちり 等 の 隆 下 物 に つい て 、 単 位 面積 あたり の 放射 性 物質 の 量 を 測定 する も の 。 
※2 : 50 年 間 実 効 線量 
国際 原子 力 機関 (IAEA) の 被ばく 評価 方 法 で 、 国 が 用 いて いる も の 。 
を の 場所 に 、 仮 に 50 年 区 在 し た 場合 の 、 土 壌 か ら の 末 衝 に 来 す る 吸入 被ばく と 、 土 壌 か ら の 外部 被ばく 線量 の 
皿 昇 昼 。 
※3 : 大 気 浮遊 じん 
和 き 定 期間 に 採取 し た 大 気 中 の 浮遊 粉じん に つい て 、 単 位 体積 あたり の 放射 性 物質 の 量 を 測定 する も の 。 
詳細 は 項目 別 測定 結果 (別紙 ) の と お り 
【 担 当 : 環境 保全 課 環 境 調整 担当 】 


